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Die Gattung Callicor e wurde am Caquetå - Putumayo in 
▼ier Species angetroffen: clymena Guér., diese auch in einer Ab- 
erration åhnlich Branickii ferner neglecta Salv., gabaza Hew. (selten) 
and euclides Latr. Am Rio Jacula fand sich Callicore phlogea Salv. — 
Vertreter der Gattung Per is am a wurden in Siidkolumbien sehr 
zerstreut in einzelnen Exemplaren in zusammen acht Species er- 
beutet. Die seltene Perisama patara Hew. wurde in Santiago de 
Sibundoy, 2400 m, im Mårz 1921, aber auch bei Mocoa, 500 m, 
31. Mai 1921 gefangen , ferner im Putumayo - Gebiet: humboldtii 
Guér., cloelia Hew. (von Peru), bonplandi Guér , lebasii Guér. Am 
Quindiu-Pafs, La Lora, 2700 m, fing mein Bruder Ende Dezember 
1920 Perisama guerini Fldr. Vom Rio Jacula dagegen stammten 
Perisama yeba Hew. und cardases Hew. 


Sitzung vom 22. V. 1922. 

Ein Lichtfangapparat. 

Von H. Belling, Berlin-Pankow. 

Vor einer Reihe von Jahren habe ich mir einen Apparat her- 
gestellt, um zur Nachtzeit Schmetterlinge bei einer kunstlichen 
Lichtquelle zu erhaschen. Naehdem ich letzthin einige Verbesse- 
rungen daran vorgenommen habe, die im Laufe der Zeit als 
wunschenswert zur Erhohung seiner Festigkeit usw. sich ergeben 
hatten, lasse ich, da der Apparat sich im Gebrauche bewahrt hat, 
nachstehend eine Beschreibung desselben folgen. 

Der Apparat besteht: a) aus dem Gestell (der Laterne), 
b) aus der Leuchtvorrichtung. Zum Gestell gehoren: 1. das 
Grundbrett, 2. 12 runde Holzståbe, je 50 cm lang, 3. 4 runde 
Holzståbe, je 36 cm lang, 4. 1 runder, holzerner Querstab, 
51 cm lang, 5. der Schleier. Die Leuchtvorrichtung umfafst den 
Gaserzeuger und das Leuchtrohr. 

Das quadratische Grundbrett von 48 cm Seitenlange setzt 
sich aus 4 Brettchen zusammen , deren Grundflåche gleichseitige 
Rechtecke von je 24 cm Seitenlange darstellen. Die Brettchen, 
10 mm stark, sind aus einem Innenstiick von 5 mm Stårke und 
aus 2 Dickten von je 2,5 mm zusammengeleimt, um einem Werfen 
des Holzes zu begegnen. Die beiden vorderen Brettchen, von 
denen das linke A, das rechte B heifsen moge, sind oben durch 
2 Scharniere miteinander verbunden; eine gleiche Verbindung 
zeigen die beiden hinteren Brettchen, von denen das linke mit C, 
das rechte mit D bezeichnet werde. Aufserdem ist Brettchen A 
an C durch 2 auf der Unterseite liegende Scharniere befestigt. 
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Durch diese Anordnung ist die Moglichkeit gegeben, Brettchen B 
auf A und D auf C hinuberzuklappen und ferner C unter A zu 
legen. Die Flåehe von 48 qcm, die das Grundbrett, wenn es 
ausgebreitet ist, einnimmt, låfst sich somit, beim Tragen, auf 
24 qcm zuruckfiihren. Am Aufsenrande der Stiicke B und C 
schleifen auf die Ober- und Unterflåche hinubergreifende Schlitten, 
die bei ihrer Vorwårtsbewegung uber den Schlitz, in dem A und C, 
sowie B und D zusammenstofsen, die Brettcheb A und C, sowie 
B und D dergestalt festlegen, dafs diese nicht zusammenklappen. 
Eine weitere Versteifung erhålt das Grundbrett durch Anlegen 
des Leuchtrohres, wie weiter unten ausgefiihrt werden wird. In 
der Mitte des Grundbrettes, da, wo die 4 Brettchen zusammen¬ 
stofsen, ist ein Raum ausgespart, grofs genug, um noch gerade 
das Leuchtrohr zu fassen. In der Diagonale von A nach D und 
von B nach C sind, 6 cm vom Aufsenrand entfernt, 4 Locher 
von 1,5 cm Durchmesser durch das Grundbrett gebohrt. 

Die 12 runden holzernen Ståbe (Eichenholz), 1,5 cm stark 
und, wie angegeben, 50 cm lang, teilen sich in 3 Gruppen zu 
4 Stiick. Sie bilden die seitlicheri Stutzen der Laterne und 
werden åhnlich wie die Teile einer zusammenlegbaren Angelrute 
aneinander gefugt. Den 4 Staben der ersten Gruppe fållt die 
Aufgabe zu, das Grundbrett zu tragen. Sie sind unten in ein 
kurzes Messingrohr gefafst und mit einem kråftigen Dorn aus- 
gestattet, der in den Erdboden eindringen kann. Das obere Ende 
wird durch das Diagonalloch des Grundbrettes gefuhrt und ragt 
etwas uber das Brett hinaus, dem als Auflage ein in jeden Stab 
eingeschlagener Stift dient. Die Ståbe der zweiten Gruppe sind 
unten ebenfalls mit einem 7 cm langen Messingrohr ausgestattet, 
das mit einer Wulst versehen ist und sich damit auf das Grund¬ 
brett legt. Das Rohr umfafst gleichzeitig das vorstehende obere 
Ende des Stabes der ersten Gruppe. Ein Dorn, der durch das 
Messingrohr und jenes Ende gesteckt wird, steilt die sichere Ver- 
einigung zwischen beiden Staben her. Damit der Dorn in der 
Dunkelheit nicht verloren gehe, ist er durch ein Kettchen mit 
dem oberen Stabe verbunden. In entsprechender Weise schliefsen 
sich die Ståbe der dritten Gruppe denen der zweiten an. Jene 
sind ubereinstimmend mit diesen ausgestattet; doch eriibrigt sich 
hier das Anbringen einer Wulst an dem Messingrohr. Dagegen 
finden wir am oberen freien Ende der Ståbe der dritten Gruppe 
einen 3 cm langen Schraubenstift, zu dem eine Fliigelschraube 
pafst. Auf die freistehenden Schraubenstifte legen wir die 4 Ståbe 
von je 36 cm Lange, die an ihren Enden Osenschrauben tragen, 
mit diesen Osen und verbinden so den aus dem Brettchen A 
kommenden Stab mit dem aus B aufsteigenden, diesen mit dem 
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Stabe aus D usf. Nachdem noch durch den gleichfalls mit Osen- 
schrauben ausgestatteten Querstab zwei in der Diagonale sieh 
gegeniiberstehende Schraubenstifte verbunden sind, werden die 
Fliigelschrauben aufgesetzt und festgedreht. 

Gaserzeuger und Leuchtrohr habe ich aus einer grofseren 
Fabrik fur Azetylen-Beleuchtungskorper bezogen. Der Gaserzeuger, 
23 cm hoch, ist aus vernickeltem Messing hergestellt. Aus gleichem 
Metall ist das 34 cm messende Leuchtrohr gefertigt, das oben 
den Brennkorper trågt. 25 cm von diesem Korper entfernt be- 
fmdet sich eine Metallscheibe (Durchmesser 5 cm), die fest mit 
dem Leuchtrohr verbunden ist. Das Rohr endet mit einem 3 cm 
langen Schraubengewinde und ist weiter unten auf 3 cm gereifelt. 
Auf dem Gewinde spielt eine durch zwei Stifte leicht zu hand- 
habende Scheibe, ebenso grofs, wie die obere Metallscheibe. Beim 
Zusammensetzen der Laterne wird das Leuchtrohr, nachdem die 
untere Scheibe abgeschraubt ist, von oben durch das Grundbrett 
gefiihrt, bis die feste Scheibe auf dem Brett aufliegt; die zweite 
Scheibe wird auf das Rohr geschoben und durch Andrehen fest- 
geschraubt. Dadurch, dafs eine Scheibe von oben, die andere 
sich von unten gegen das Grundbrett prefst, wird dieses zu einem 
steifen Ganzen umgewandelt, dessen Teile nicht mehr zusammen- 
klappen konnen. Ubrigens empfiehlt es sich beim Aufstellen dee 
Apparates, das Leuchtrohr, vor Einsetzen der Holzståbe, in feste 
Verbindung mit dem Grundbrette zu bringen. Die Vereinigung 
des Leuchtrohres mit dem Gaserzeuger erfolgt durch einpn Gummi- 
schlauch. Die freie Aufstellung des Gaserzeugers aufserhalb der 
Laterne ermoglicht jederzeit eine sichere und leichte Regelung 
der Gasherstellung und Gaszufuhr. 

Das Gestell der Laterne wird schliefslich mit dem aus diinnem 
Stoff, Batist, gefertigten Schleier bedeckt, der, entsprechend zu- 
geschnitten und zusammengenåht, straff und faltenlos sich dem 
Gestell anschmiegt. Festgehalten wird der Schleier durch Druck- 
knopfe am Grundbrett. Solche Knopfe schliefsen auch die seit- 
liche Offnung des Schleiers. 

Die Absicht, dieser Darstellung eine Abbildung des Licht- 
fangapparates beizufiigen, ist aus Ersparnisriicksichten nicht aus- 
gefiihrt worden. Ich habe aber in der Bucherei der Deutschen 
Entomologischen Gesellschaft eine solche Abbildung niedergelegt. 
Die Abbildung kann dort eingesehen oder von dort nach den Be- 
stimmungen der Buchereiordnung abgefordert werden. 



